STEFAN MIECZYSLAW 


inzynier, st. kontrolor pocztowy 


przezywszy lat 55, po diugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 6 stycznia 1944 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 11 b. m. o godzinie 11 przed poł. 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają stroskani : 


zona, dzieci, siostra i rodzina. 


Zaktad pogrzebowy 
Onufrego Fiuta Orukarnıa Zwiazkowa. Kraków, Mikolajska 13 
Kraków, ul. Grzegórzecka 7. Telefon 141-05 i 102-84. 


